Android ve iOS için En İyi Açı Ölçer Uygulama: İletki Olmadan Açı Ölçün (2026)
2026'da Android ve iOS için en iyi 6 açı ölçer uygulamanın karşılaştırması. Bubble Level & Angle Gauge birinci: ücretsiz, reklamsız, 4 ölçüm modu, tam 180° kalibrasyon.
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Telefonunuz Daha İyi Bir Açı Ölçer

Bir raf braketi takıyorsunuz ve tam olarak 90° olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Zor bir açıda pervaz kesiyorsunuz ve iletkiniz garajda bir yerde kaybolmuş. Ya da bir erişilebilirlik rampası inşa ediyorsunuz ve eğimin standartlara uygun olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Tüm bu durumlarda, akıllı telefonunuz — zaten cebinizde olan cihaz — şaşırtıcı hassasiyetle açı ölçebilir.

Modern telefonlar, 30-80 dolar maliyetindeki özel dijital açı ölçerlerle yarışan ivmeölçerler ve jiroskoplar içerir. Doğru uygulama, bu donanımı herhangi bir şantiyede, atölyede veya kendin yap projesinde kullanabileceğiniz güvenilir bir ölçüm aracına dönüştürür.

Hem Android hem iOS'ta düzinelerce açı ölçer uygulamasını test ettik ve gerçekten doğru, tekrarlanabilir okumalar sunanları bulduk. İşte 2026'nın en iyi altı seçeneği.


İyi Bir Açı Ölçer Uygulamanın Özellikleri

Seçimlerimizi sunmadan önce, her uygulamayı değerlendirmek için kullandığımız beş kriter:


	Doğruluk ve kalibrasyon — Bilinen düz bir yüzeyde kalibre edilebilir mi? Doğruluk ±0,1°-0,3° dahilinde kalıyor mu?

	Çoklu ölçüm modları — Yüzey açısı, kamera bindirmesi, göreceli açı ve su terazisi hepsi mevcut olmalı.

	Birim esnekliği — Derece, eğim yüzdesi, eğim oranı (in/ft) ve radyan farklı meslekler için önemli.

	Kullanılabilirlik — Temiz arayüz, tutma/kilitleme işlevi ve okumaları paylaşma veya dışa aktarma yeteneği.

	Değer — Ücretsiz veya düşük maliyetli, minimum reklam, küçük indirme boyutu ve gereksiz izin yok.




#1 Bubble Level & Angle Gauge — Genel En İyi

Fiyat: Ücretsiz (reklamsız) · Boyut: 21 MB · Platformlar: Android ve iOS

Android için İndir · iOS için İndir

Bubble Level & Angle Gauge listemizin başında çünkü ciddi bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu her şeyi tamamen ücretsiz, reklamsız bir pakette birleştiriyor. İşte farkı:


	4 ölçüm modu — Yüzey eğim ölçer, su terazisi, kamera açı bindirmesi ve eğim ölçer.

	Tam 180° kalibrasyon — Telefonunuzu herhangi bir yüzeye koyun, kalibre et'e dokunun ve uygulama telefonunuzun sensör sapmasını telafi eder. Bu tek başına çoğu rakibin önüne geçirir.

	4 açı birimi — Derece (°), yüzde (%), eğim (in/ft) ve radyan (rad). Anında geçiş.

	Tolerans göstergesi — Hedef açı ve tolerans aralığı belirleyin. Spesifikasyon dahilindeyken uygulama yeşil gösterir.

	Güven çubuğu — Gerçek zamanlı kararlılık göstergesi okumanızın ne kadar kararlı olduğunu gösterir.

	Tut ve paylaş — Mevcut okumayı tek dokunuşla kilitleyin, ardından ekran görüntüsü veya değeri doğrudan paylaşın.



Sadece 21 MB, sıfır reklam ve uygulama içi satın alma olmadan, bu uygulama hiçbir taviz vermeden profesyonel düzeyde işlevsellik sunar. Hafta sonu DIY meraklılarından müteahhitlere herkese önerdiğimiz açı ölçer.


#2 Clinometer + Bubble Level (Plaincode)

Fiyat: Ücretsiz / $1,99 Pro · Platformlar: Android ve iOS

Plaincode'un Clinometer'ı yıllardır piyasada ve sağlam bir seçenek olmaya devam ediyor. Kamera bindirme modu, uzaktaki nesnelere — çatı çizgisi veya eğim gibi — nişan almanızı ve açıyı gerçek zamanlı okumanızı sağlar. Ücretsiz sürüm iyi çalışır ama reklam içerir; $1,99 Pro yükseltmesi reklamları kaldırır.

Bubble Level & Angle Gauge ile karşılaştırıldığında eksikleri: tolerans göstergesi, güven çubuğu yok ve sadece iki birim (derece ve yüzde) sunuyor. Kalibrasyon tek nokta sıfırlamayla sınırlı.


#3 Angle Meter

Fiyat: Ücretsiz (reklamlı) · Platformlar: Android ve iOS

Angle Meter'ın öne çıkan özelliği göreceli açı modu: bir yüzeyi ölçüp kilitleyin, sonra ikinci yüzeyi ölçerek aralarındaki açıyı alın. Gönye kesimleri ve köşe ölçümleri için paha biçilmez. Okuma geçmişi de kaydeder.

Dezavantajları: sürekli banner ve tam ekran reklamlar, güven göstergesi yok ve temel kalibrasyon.


#4 Protractor (JETSTUDIO)

Fiyat: Ücretsiz · Platformlar: Android ve iOS

JETSTUDIO'nun Protractor'ı farklı bir yaklaşım benimsiyor — görsel/fotoğraf açı ölçüm aracı. Kameranızı iki çizgiye doğrultun, iletki bindirmesini yerleştirin ve açıyı okuyun. Kağıt, ekran veya düz nesneler üzerindeki açıları ölçmek için harika.

Eksikliği: ivmeölçer kullanmıyor, bu yüzden yüzey eğimi ölçemez. Dijital iletki olarak düşünün, eğim ölçer değil.


#5 Gamma Play Level

Fiyat: Ücretsiz (yoğun reklam) · Platform: Yalnızca Android

Gamma Play Level, açı okumalı temel su terazisi uygulamasıdır. Temel işlevleri yapar ama agresif reklamlarla dolu. Neredeyse her işlemden sonra tam ekran reklam çıkar.


#6 Apple Measure Level

Fiyat: Ücretsiz (yerleşik) · Platform: Yalnızca iPhone

Her iPhone'da Ölçüm uygulamasında bir Terazi aracı bulunur. Basit eğim ölçer olarak derece gösterir. Tek modlu araçtır — kamera bindirmesi, göreceli açı veya tolerans ayarı yoktur.


Karşılaştırma Tablosu



	Uygulama	Fiyat	Platformlar	Modlar	Kalibrasyon	Birimler	Reklamlar	Tutma	Tolerans	Boyut



	Bubble Level & Angle Gauge	Ücretsiz	Android, iOS	4	180° tam	4 (°, %, in/ft, rad)	Yok	Evet	Evet	21 MB

	Clinometer + Bubble Level	Ücretsiz / $1,99	Android, iOS	3	Tek nokta	2 (°, %)	Ücretsiz sürüm	Evet	Hayır	35 MB

	Angle Meter	Ücretsiz	Android, iOS	3	Temel	2 (°, %)	Evet	Evet	Hayır	28 MB

	Protractor (JETSTUDIO)	Ücretsiz	Android, iOS	1 (fotoğraf)	N/A	1 (°)	Minimal	Hayır	Hayır	15 MB

	Gamma Play Level	Ücretsiz	Android	1	Sınırlı	1 (°)	Yoğun	Hayır	Hayır	12 MB

	Apple Measure Level	Ücretsiz	iOS	1	Otomatik	1 (°)	Yok	Hayır	Hayır	Yerleşik





Gerçek Dünya Kullanım Senaryoları

1. Pervaz için Gönye Kesimleri

Köşe açısını telefonunuzla ölçün, ikiye bölün ve gönye testeresinizi ayarlayın. Bubble Level & Angle Gauge'ın tutma işlevi, testereye yürümeden önce okumayı kilitlemenizi sağlar.

2. Çatı Eğimi Ölçümü

Telefonunuzu bir mertek üzerine koyun veya çatı çizgisi boyunca nişan almak için kamera bindirmesini kullanın. Eğim (in/ft) birimlerine geçin. 4/12 eğim 18,4° olarak okunur.

3. Erişilebilirlik Rampası Uyumu

Erişilebilirlik standartları maksimum 1:12 (4,76° veya %8,33) eğimli rampa gerektirir. Telefonunuzu rampa yüzeyine koyun, eğim yüzdesine geçin ve %8,33 veya altında olduğunuzu doğrulayın.

4. TV Duvar Montaj Hizalaması

TV braketini monte ettikten sonra telefonunuzu TV'nin üstüne koyun. Su terazisi tamamen yatay olduğunu onaylar.

5. Mobilya ve Dolap Tesviyesi

Ayarlanabilir ayaklar düzgün olmayan zeminleri telafi etmelidir. Telefonunuzu yüzeye koyun, açıyı okuyun ve kabarcık ortada olana kadar ayarlayın.


Sıkça Sorulan Sorular

Açı ölçer uygulamaları ne kadar doğru?

Modern akıllı telefonların çoğu, uygun kalibrasyon sonrası ±0,1°-0,3° doğrulukta ivmeölçerlere sahiptir. Tam 180° kalibrasyon sunan Bubble Level & Angle Gauge gibi uygulamalar, 30-80 dolar maliyetindeki özel dijital açı ölçerlerle karşılaştırılabilir doğruluk elde edebilir.

Yüzeye dokunmadan açı ölçebilir miyim?

Evet — kamera bindirme modlu uygulamalar (Bubble Level & Angle Gauge ve Clinometer gibi) uzaktan bir yüzey veya nesne boyunca nişan almanızı sağlar.

Açı ölçer ile su terazisi arasındaki fark nedir?

Su terazisi bir şeyin yatay (0°) veya dikey (90°) olup olmadığını söyler. Açı ölçer aradaki herhangi bir açıyı ölçer. En iyi uygulamalar — Bubble Level & Angle Gauge gibi — her iki işlevi tek araçta birleştirir.


Sonuç

Akıllı telefonunuz yetenekli bir açı ölçüm aracıdır — sadece doğru uygulamaya ihtiyacınız var. Bubble Level & Angle Gauge 2026 için bir numaralı seçimimiz: ücretsiz, reklamsız, dört ölçüm modu, tam 180° kalibrasyon, dört açı birimi ve tolerans göstergesi ile güven çubuğu gibi benzersiz özellikler. Pervaz kesin, rampa eğimi kontrol edin veya TV monte edin — bir kuruş ödemeden doğru okumalar sunar.

Android için Bubble Level & Angle Gauge İndir · iOS için İndir
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